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Montadores de laboratorios 

Servicio de Montaje de laboratorios 

Montajes M3 MONTADORES SL realizo la instalación de el mobiliario clínico o de investigación 
del nuevo hospital PUERTA DE HIERRO de Majarahonda (Madrid) 

Entre el 2007 y 2008 Se solicito de urgencia que prestáramos este servicio de montaje de 
laboratorio para poder terminar los laboratorios de este hospital, lamentablemente y por causas 
ajenas a esta empresa no se pudo terminar a tiempo 







A pesar de las condiciones de trabajo eran pésimas pues recordemos que por esas fechas el hospital 
estaba en obras, los accesos por asfaltar, los accesos próximos a los montajes cerrados, sin 
ascensores, continuos cortes de luz, cierre de puertas en lugares de trabajo, continuos hurtos y un 

largo ect de inconvenientes 

Montajes M3 MONTADORES realizo un servicio inmejorable prueba de ello es la carta que el 
gerente de compras de la UTE PUERTA DE HIERRO redacto como premio a continuos esfuerzos 


puedes leer esta carta en el apartado de clientes 


T' H.-PUERTA-DE-HIERRO-MADRID.pdf - Adobe Acrobat Reader DC 
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda 
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A quien pueda interesar 


01/10/2008 


Con este escrito, me gustaría hacer constar el buen oficio y comportamiento profesional de M2 y en 
particular a Francisco Ruiz Mateo, desempeñando a lo largo de casi un año la labor de instalación del 
mobiliario clínico y laboratorio en el HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO de Majadahonda 
(Madrid). 


Tiempo en el que ha superado numerosas dificultados y multitud de problemas que conlleva el trabajar 
en un hospital en obras, cortes de luz durante días, cierre de zonas de trabao per motivos de seguridad, 
largas esperas en los accesos, ceses de la actividad por visitas de la propiedad, entre otras. 


Cuando hizo falta atendió mis oeticiones de realizar una zona de la obra u otra, independientemente de 
que se viese pe'judicada su productividad, aterdierdo asi las necesidades excediéndose en sus 
obligaciones de una forma casi altruista 


Es obv o que recomiendo a M3 y er especial a Francisco Ruiz Mateo como un nmejorable profesional 
por sus cualidades de educación, limpieza uniformidad, y disciplina. 

A quien pueda precisa' de sus servicios recomiendo a M3 sin miedo a equivocarme 
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Responsable compras de equipamiento Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda 
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